33                                       Zehntes Gapitel.
gleichungen ein solches Minimum erkennen, selbstverstandlich nicht die darauf eingericliteten, wie die von Mendeleef, Thie sen und anderen ?
Die de Heen'sche Zustandsgleichung wiirde ein solches Minimum
£)-y
des Volumens nur in der zweiten Form angeben lassen, woselbst 7^-7- = 0
o or
werden kann, wenn a--\- ~b& = 0 ist, wahrend in der ersten Form v = 0 sein mtisste. Also ist die erste Form unzulassig, wenigstens fur Fliissigkeiten, die sicli wie Wasser verhalten.
Nach der van  der Wa a Is'schen Gleichung kann x~z = 0 nur
9 IT
sein, wenn (Bd. I, 8. 401)
&          2c(v — V)
183)
V — 1)
ist. Soil # = oo ausgeschlosseii sein, so kann, da V riiemals 0 sein wird, nur noch v = J) in Frage kommen, alsdann wieder ware & = 0. Die van der Waals'sche Gleichung lasst also bier giinzlich im Sticb.
8# Nacb der Olausius' schen Gleicliung ist       = 0, wenn entweder
oder
ist. Soil in der Clausius 'schen Gleichung fiir Fliissigkeiten c wie fur Gase eine positive Grosse und ausserdern v ^> 1) sein, so sclieidet die erste Moglichkeit aus, es bleibt nur die zweite, und diese ist wiederum fiir plausible Werthe unerfiillbar. Hieraus schliessen wir, dass entweder die Clausius'sche Gleichung fiir Fliissigkeiten wie Wasser unzulassig ist, oder dass die Constante c clarin keine Constante ist, sondern vom Aggregatzustande abhiingt und negativ sein kann, wahrend sie fiir Gase positiv sein soil. Oder, dass zwar c positiv ist, aber v <C & sein kann. Dieses ist aber wieder init positivem c unver-einbar, denn darm ware p negativ, also bleibt nur die Annahme, class c negativ und v ^> 1} ist. Hierin finde ich eine sehr starke Stiitze fur meine friihere Behauptung, dass Gase und Fliissigkeiten nicht die namliche Zustandsgleichung mit gleichen Constanten haben, und es ist zu verwundern, dass man dieses einfache Kriterium anzuwenden unter-lassen hat. Darf aber c auch negativ sein und ersetzen wir diese Grosse durch — a2, so ware nach der Clausius 'schen Gleichung das Yolumenminimum v bestimmt durch
18.)
V — ]}        &*(V  -(-   0)h der Temperatur  (ob niedrig-oder hoch)   erst steigen,  dann   fallen  (um  im   gasformigen   Zustande bei noch weiter anwachsender Temperatur abermals fur grosse Drucke zu steigen).
